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G' = 0,0129 X 55,9 = 0,72, ferner .y = 0,095 ist, so betriige ftir Eisendanipf Cv = 0,9. Das ist freilicli wenig gegeniiber den ent-sprechenden Werthen fur die Atomwarme mancher Gase. Aber dass es Gase und Dampfe giebt, die eine ebenfalls geringe Atomwarine baben, ist bekannt. Fiir K ergiebt sich auch. fiir Eisen ein kleinerer Werth als nacb der Berechnung auf Seite 207, jedocli betragt er bei der An-nabme n = 1 bereits mebr als sechs Zehntel von dieser Berechnung;
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und ist diesem Werthe fast gleich, wenn n = - angesetzt wird.
Immerhin ist  vielleicht  die  Annahme,  dass  K auch  bei  festen Korpern nur proportional dern Quadrate der Dicbte variirt, niclit ganz
sticbbaltig.      Die   Clausius'scbe   Annahme K =  -.—,    ^2  wiirde
besser, wenn auch noch nicht ganz ausreichend, passen. Die Form ein danach zu corrigiren ist so einfacli, dass es iibergangen werden darf. Auf die hier dargelegte Theorie ist dieses aber von geringena Einnuss. Ausserdem ist zu beachten, dass das Zahlenmaterial ausserst unsicher ist, denn wenn auch vielleicht die besondere Beschaffenheit der Substanz auf die Ausdehnung und die specinsche Warme keinen erheblichen Einfluss besitzt — wiewohl auch hier ein solcher Einfluss zweifellos vorhanden ist —, zeigt sie sich doch von sehr grosser Bedeutung fiir die Elasticitat. Gusseisen hat einen nur halb so grossen Elasticitiits-coefficienten E wie gezogenes Eisen, fiir Kupfer sind die Unterschiede nach der Beschaffenheit nicht so gross, aber irnrnerhin noch gross genug. Ebenso ist n je nach der Beschaffenheit der Substanz sehr verschieden gross. Es ist aber sebr unwahrscheinlich, dass die Metall-sorten, an denen von so verschiedenen Beobachtern so verschiedene
dv Grossen wie Cp, ^r;, E. n bestinirat sind, gleiche Beschaffenheit ge-
habt haben.
65.    Schmelzen,   Verfliichtigen   und  Umwandeln   der festen Korper.
Wir sprechen zunachst vom Schmelzen der festen Korper. Wenn man eineni festen Korper standig Warme zufiihrt, so erhoht sich seine Temperatur und zuletzt geht er in eine Fliissigkeit iiber. Bei vielen Korpern, insbesondere den nicht krystallinischen, geschieht dieser Uebergang stetig, indem sie allmahlich erweichen und zuletzt ganz fiiissig werden, wie Pech, Paraffin u. s. f. Bei anderen dagegen, wozu die krystallinischen Korper gehoren, wie Eis, die meisten Me-talleu. s. f., ist dieser Uebergang anscheinend ein plotzlicher, Erweichen tritt nicht ein, sondern sofort Vernussigen. Sollten die Zwischen-d   der  Ausdehnung   i,,i
